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MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

(Department of Supply ) 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 22nd Pebruary 1974 
G . S . R . 46 ( E ).- - In pursuance of rule II of the Indian Supply Service (Class I) Rules, 1961 , 
the Central Government, after consultation with the Union Public Service Commission , hereby 
makes the following rules further to amend the Indian Supply Service ( Class I - Recruitment 
by a Competitive Examinition ) Rules , 1963, namely : 

1. (1) These rules may be called the Indian Supply Service ( Class I - Recruitment by 
& Competitive Examination ) Amendment Rules, 1974 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Indian Supply Service (Clase T - Recruitinent by a Competitive Examination ) 
Rules, 1963, (herein after referred to as the said rules ), in rule 3 , in sub -rule (? ), after cla11 
(b ), the following pröviso shall be inyerted , namely - 

**Provided that no request for alteration in the preferences indicated by a candidate 
shall be considered unless the request for such alteration is received in the Office of 
the Commission within fourteen days from the date of announcement of the final results 

of the Examination ," 
3 . In rule 4 of the said rules--- 
(i) in condition (1 ) relating to " Age limit ": 

(a ) in clause (b ), the provisos shall be omitted ; 
(b ) in clause (c ), after item (xi) and before Note 1, the following items shall be 

inscrted , namely : 
" ( xii) upto a maximum of threc years if a candidate is resident of thc Union 
territory of Goa , Daman and Diu ; 
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( x111) upto i naxim nol thre : vells in the case of Boriler Security l orce 
Personnel disabled in operations during Indo -Puk hustilitie , of 1971 , unil rc 
leased as a consequence ihereof ; 
( xiv ) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force 
Personnel, diszhled in operations during Indo - Pak hostilities of 1971, and re 
le scd as a consequence there of wlio belong to the Scheduled Castes or the 

Scheduled Tribes ." ; 
(c ) clause le ) shall he omitted ; 
( ii) in condition ( iii ) relating to " Educational qualifications" in clause (b ) , for the words 

" Issociate Monbership Exaininton " , the words " Institution Examinations" 

shall be substitutedi. 
4. In Appendix II to the waid rules, after the lieading " Standarul and Syllabus of the 
examinntion ( yee rule 6 ," , for 17. l able lotore Note 1 , the following Table shall be substituted , 
namely : 

" 1. The cumination shall be conducted in the following manner, namely : 
" Part I : Compulsory and Optional pupers as given in paragraph 2 , 

Purt II : Personality test for such candidates us may be called by the Comissio : 
Anaximum marks of 200 . 

2 . The following will be the subject for the written examination : 
(1) Plan 1. - (Mechanical Engineering posts 
Compulsory Sulyjects 

Miximun Marks 
1. English . . . . . . . 
2. Gencral Knowledg : , , 

, , 

. 
, 

, 

100 

TOLL . . 
Optionul Sichjects Ciny 7 of the full , vin Suhjets ) 
I Applied Mechanics . 
2 . Theory of Machines 
3 . Production Teclin : Ty 
Production Munabenient 

TOO 
Fluid Mechanics and Tluit Aluchinery 

IO 
IIcat Power , 

ΙΟΟ 
Heal Trailer , Refrigeration and dir Conjuuni zre . 

TOO 
Mechanical tinginc ring Design . 

IOO 
9 . Mathematics 

. . 

100 
10 . Electrical Machinci, Alcasuriments and Automati: 2. 

JO 


100 


.. 


. 


TOO 
foo 


rity 


....... 


TOIA . 


. 


. 


. 


700 


( ii ) Plan 11 - ( Electric : Engineering posts ) 

Compulsory Suchjects 
1 . English , 
2 . General Knowledge : 


Maximun Afurks 

100 
του 


: 


.. 


200 


Total : 
Oprionul Subjects (ufry 7 of the folloving Subjects ) 
I. Mathematics 
2 . Mechanics 

Circuit Theory 
Electrical Measuremeni s and Instrumentution 

Control Engineering 
6 . Elecling Power Systems 
7 . Hlectric Power Utilisation 
8 . Electrical Machines 

Electronics Enginecring . 
IO . Applied Thermodynomics 


100 
TOO 
TOO 
ĮOO 
100 
100 
IOO 
100 
ΙΟΟ 
100 


Toia . . 
NOTL : - The duration of each of the papers excent " General Knowledge " will be iliiee 
trours und the duration of the paper " Gencral Knowledge" will be two hours . 

[No. A , 12025 /10 /73- ESI ! 
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पति प्रोर वास मत्रालय 
( पूर्ति विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 फरवरी 1974 
जी०एस०प्रार० 46 ( प्र) . - - भारतीय पूर्ति मेवा (श्रेणी- 1 ) नियम , 1961 के नियम 11 
के अनमरण मे , केन्द्रीय सरकार सघ लोक सेवा प्रायोग में परामर्श करने के बाद लोक सेवा आयोग में 
परामर्श करने के बाद , भारतीय पूति सेवा ( गणी - 1 - निरोगिता--परी द्वारा भर्ती ) नियम , 
196 3 मे और प्राग मशोधन करकेfrr. THद्वारानिनादि निपग बनाती है अर्थात -- - 

1 ये नियम भारतीय पूरी मया (श्रेणी - 1 प्रतियागिता--परीक्षा रा ) पोन नियम 
1974 कहे जा सकेगे । 

( 2 ) ये शकीय - गजपत्र में ग्राने प्रकाशन की तारीख से लाग हो जाये । 

2 भारतीय पनि मेवा ( भणी - 1- प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भी ) नियम , 1963 में , 
( इसमे इसके बाद उIT निममाँ के रूप में निदिष्ट किया ना . ),निगम में उप नियम ( 2 ) मे, खण्ड 
( ख ) के बाद निम्ननिग्विन परन्तुकाया जागा प्रर्यात - -- 

" परन्तु एक उम्मीदवार द्वारा बनाई गई प्राथमिकताओं में रिवर्तन के लिए प्रस्तुत किए 

गा प्रार्थना -पत्र पर कोई पिचार की क्या जायेगा जब तक परीक्षा के अन्तिम 
परिणाम की घोषणा की तारीय स 14 दिना वे अन्दर आयोग कार्यालय में एम 

परियन के लिए प्रार्थना - पत्र प्राप्त नहीं कहा जाता है । 
उपर्युक्न नियमो के नियम 4 में ...-- 
( 1 ) " प्राय मीमा " मे सहित शर्त ( 2 ) मे -- 

( क ) खण्ड ( ख ) में परन्तुक को छोड़ दिया जायेगा , 
( ख ) खण्ड ( ग ) मे , मद ( 2 ) के बाद और टि - गो 1 में पहले , निम्नलिखित मदों को 

जो जायगा , अति --- 
"( 12 ) अधिकतम प्राय सीमा तीन वर्ष दिन उम्मीदवार गोपा , दमन तथा दीव के साथ 
राज्य क्षेत्र का निवामी है , 

( 13) प्रतिमा मोमाजीव यदि मीमा सुरक्षा दल वा कर्मचारी भारत - पाकिस्तान 
सघर्षके कारण 1971 २५ मे नि नाग हो गया . और मरे परिणामस्वरूपम् क्त किया गया हो , 

( 14 ) निम श्रा मा बाँद सीमा मरता दल नर्मचारी, जिसमा अनचित 
जाति अथवा अनुचित जनजाति महा भारत - पाकिस्तान सघ के कारण 1971 के रहम 
विकलाग हो गया तो प्ररणारे परिणामस्वरूप म्वत विया गया हो । 

4 उक्तनियम के परिशिष्ट 2 में शीर्षक " पो . के मानव ता पाटय विवरण ( यो 
नियम 6 ) " के बाद ,टिपी - 1 में पहले सारणी के स्थान पर पर निम्नलिखित गारणी प्रति स्थापित की 
जायोगी, अति - 

1. निम्नलिखित पद्धति के अनुसार , परीक्षा ली जायेगी अर्थात ---- 
भाग 1 अनिवाय १५ , कल्पित प्रश्न -पत्र जैसे कण्डिका (पैराग्राफ ) 2 मे दशाए गए है । 
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भाग 2: ऐसे उम्मीदवारो, जिन्हे प्रायोग द्वारा दुलाया जा सकेगा, का व्यक्तित्व परीक्षण 

अधिकतम प्रक 200 : 


2. लिखित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होगें : --- 
( 1) प्लान 1. ( यांत्रि की इंजीनियरिंग पद ) 


अनिवार्य विषय 


अधिकतम अंक 


1 अंग्रेजा 
2 सामान्य ज्ञान 


100 
100 


-- - - -- 


- - - 


कुल योग 


200 


वैकल्पिक विषय ( निम्नलिखित विषयों में से कोई से सात ) 


100 


1 प्रय क्त यांत्रिकी 
2 मशीनो के सिद्धान्त 
3 उत्पादन टेकनोलोजी 
4 उत्पादन- प्रबन्ध 
5 तरल - यांत्रिकी और तरल मशीनरी 
6 ताप शक्ति 
7 ताप स्थानान्तरण, प्रशीतन और वातानुकलन 
8 यांत्रिकी इंजीनियरिग डिजाइन गणित 
9 गणित 
10 विद्युत मशीन, माप और स्वचालित नियंत्रण 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


100 


कुल योग 


700 


( ii ) प्लान 2. (विद्युत इंजीनियरिग पद ) 

अनिवार्य विषय 
1 अंग्रेजी 


अधिकता अंक 


2 सामान्य ज्ञान 


100 
100 
- - - - 


कुल योग 


200 


पंकल्पित विषय ( निम्नलिखित विषयों में से कोई से सास ) 


100 


1 गणित 
2 यात्रिकी 


100 
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अनिवार्य विषय 


अधिकतम अंक 


100 
100 
100 
100 


3 परिपथ सिद्धान्त 
4 विद्युत माप और उपकरणीकरण 
5 नियंत्रण इंजीनियरिंग 
6 विद्युत शक्ति प्रणाली 
7 विद्युत - शक्ति का उपयोग 
8 विद्युत-मशीन 
9 विद्युत इंजीनियरिंग 
10 प्रयुक्त ऊष्मागतिक 


100 


100 
100 


100 


--- - - - - - - 


कुल घो । 


700 


टिप्पणी --- " सामान्य ज्ञान " को छोड़ कर प्रत्येक प्रश्न-पत्र का ममय तीन घंटा होगा और "सामान्य 

शान " के प्रश्न -पत्र का समय दो घंटा होगा । 


[ सं० ए० / 120 25/ 10/ 73 - स्थापना-- 1] 


G . S . R. 47 ( E ). - In pursualice of rule II of the Indian Inspection Service ( Class I ) 
Rules, 1961 the Central Government, after consultacion with the Union Public Service 
Commission , hereby makes the following rules further to amend the Indian Inspection Service 
( Class I-- Recruitment by a Competitive Examination ) Rules , 1963, namely : 

I. (1 ) These rules may be called the Indian Inspection Service ( Class I - Recruitment by 
e Competitive Examination ) Am -ndment Rules , 1974 . 

(2 ) They shall com , into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Indian Inspection Service ( Class I - Recruitment by a Competitive Examination ) 
Riley , 1963 hereinafter referred to as the said iule , in rule 3 , in sub - rule (2 ), after clause (b ) , the 
following proviso shall be inserted, namely : --- 

" Provided that no request for alteration in the references indicated by a candidate shall be 

considered unless the request for such alteration is Icceived in the office of the Com 
mission within fourteen days from the date of announcement of the final results of the 
Examination. " 


3. In rule 4 of the said rules 
(i) in condition ( li ) relating to " Age limit " 

(a ) in clause (b ), the provisos shall be omitted ; 
(b ) in clarse (c ), af er item (xi) 11 1 bifurc Note 1, the following itemsshall b : inserted , 

namely : - - 
" (xii ) up oa maximum of three years if a candidate is a resident of the Union territory 

of Goa , Daman and Dius; 
(xiii) upto a maximuni of three years ill the case of Boarder Security Force Personnel 

dinabled in operation during Indu Pok hostilities of 1971 , and released he 

a conscqucnice thereof; and 
( xiv ) upto a maximum ofeight years in the case of Boarder Security Force Personnel , 

disabled in operations during Indo- Pak hostilities of 1971 , and released as a con 

sequence thereofwho belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribey." ; 
( c ) clause (c ) shall be omitted ; 
(ii) in conditions ( iii ) relating to " Educational qualifications " , in " clause ( b ), for the words 

" Associate Membership Examination " , the words " Institution Examinations " shall 
be substituted . 
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* * 
4 . Ill App ndix II to this sui rules , after the heading, “ Standard und syllabus of the examina 
tion (see rule 6 )" , for the Table befiro Note I , the following Table shall be substituted , namely : 

" 1. The Examination shall be conducted in the following manner, 11 amely : 
Part 1: Compulsory and Optional papers as given in paragraph 2 . 
Part Il: Personality test fo : such candidates as may be called by the Commission 

a maximum marks of 200 . 
2 . The following will be the subjects for the written examination : 
(i) Plan 1-- -Civil Engineering Group of Service / Posts 


Compulsory Subejct 


Maximuni 

Marks 


I . glish , 
2 . General Knowledge 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


100 
100 


TOTAL . 


200 


Optional subjects ( Any Seven of the following Subjects ) 
I , Applied Mechanics 
2. Theory and Design of Structuies - - I : 
3 . Surveying 
4 . Theory and Design of Siruclures - II 
S. Soil Mechanics and Foundarion Engineering 
6 . Sanitary Enginecring and Water Supply . 
7 . Transport Engineering . . . 
g . Mathematics 
. . 
9 . Fluid Mechanics 


10 . Water Resources Engineering . . 


100 
ICO 
llo 
ICO 
iro 
ILO 
100 
100 
ICO 
100 


TOTAL 


700 


( ii ) Plun II – Mechanical Engineering group of Services /Posts 
Compulsory Subjects 


Alayiniz 

Miarks 


I , English 
2 . General Knowledge 


IRO 
100 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
TOTAL 


200 


Optional Subjects ( Any Scren of the following Subjects ) 


1 . Applied Mechanics . . 
2 . Thcory of Machines 
3 . Production Technology 
4 . Pro luction Management 
5 . Fluid Mechanics and I llud Machinery 
6 . Heat Power 
7 . Heat Transfer , Refrigeration and Air Conditioning 
8 . Mechnical Engineering Design . . . 
9 . Mathematics 
10 . Electrical Machines, Measurements and Automatic control . 


ICO 
Ico 
ICO 
ICO 
110 
ICO 
ICO 
ICO 
100 
100 


: 


- 


- 


- 


- 


TOTAL 


700 
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( 111 P ! 11111 Electrical Engineering Group of Services/Posts 


Compulsory Subjects 


Maximum 

Marks 


I Engilish 


elementarih Knowledge 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


100 
100 


100 


TOTAL , 


200 


Optional xuloy ces ( 17 y su CN vf the following subjects) 
I , Mathematics 
2 M chafics 
3 Cirulit Trory , 
í Hlectrical Mca rements are Instrum :ltation 
5 Cin , l Engineering 
6 . Electric Power Systems 
7 Elothic Powi Utilisation , 
8 l- lectrical M 1 1111s 
0 1 lectronic Inglicering 
IO Applied Tuino yuTLC 


100 
ICO 
100 
100 
100 
ICO 
I00 
100 
100 
100 


TOTAL 


700 


(1v ) Planty -- Siny +1 Engineering Group of Services /Posts 


Μακιnitun: 

Marks 


Compulsory Subju as 
I , English 
· General Kovilg : 


100 
100 


TOTAL 


2co 


Ontional subcuts any subcts of the following subjects) 


. 


. 


1 Mathematics . . . . . 
2 M cha " ics . 
3 . Circuit Tnxory . 
1 Electrical Measur,ments and Instrumertation 
5 Citrol Engineering 
6 R1110 Cont nication Engineerirs 
7 Line Cmn nication Engineering , 
8 El c romiletic T ory aid its Applications 
9 El ctronic D . vices anes, Circuits 
IO . Flectricul Technology 


100 
100 
IOO 
ICO 
IOO 
Ioo 
ICO 
IOO 
JOO 
ICG 


, 


TOTAL 


: 


700 


Nute — The duration of cach of the papers except " Gunel al Knowledg . " will bc thiec 
hours in th _ durat ) 1 of the pap : r "General Knowledge will be two hours . 

[A -12025 /10 /13-ES TIJ 
KG S . PISHARODY, Jt Secy, 
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जी० एस० प्रार० 47 ( अ ) . - - भारतीय निरीक्षण सेवा ( श्रेणी 1 ) नियम , 1961 के नियम 
11 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद भारतीय निरी 
क्षण सेवा ( श्रेणी - 1 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती ) नियम , 1963 में और आगे मंशोधन के लिए 
एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , मर्थात : - - 


__ 1. ( 1 ) ये नियम भारतीय निरीक्षण सेवा ( श्रेणी - 1 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती ) 
संशोधन नियम , 1974 कहे जा सकेंगे । 

( 2 ) ये शासकीय राजपव में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जायेंगे । 


2. भारतीय निरीक्षण सेवा ( श्रेणी - 1 प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती) नियम , 1963 में 
( इसमें इसके बाद उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया जाए ) , नियम 3 में , उप नियम ( 1 ) में , 
खण्ड ( ख ) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् : --- 

"परन्तु एक उम्मीदवार द्वारा बताए गई प्राथमिकताओं में परिवर्तन के लिए प्रस्तुत 

किये गये प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा जब तक परीक्षा के अन्तिम 
परिणामों की घोषणा की तारीख से 14 दिनों के अन्दर प्रायोग के कार्यालय में ऐसे 
परिवर्तन के लिए प्रार्थना - पत्र प्राप्त नही हो जाता है । " 


3. - उपर्युक्त नियमों के नियम 4 में ---- 
( 1 ) " प्राय सोमा से सम्बन्धित शर्त ( 2 ) में . 

( क ) खण्ड ( ख ) में , परन्तुक को छोड़ दिया जायेगा ; 
( ख ) खण्ड ( ग ) में , मद ( ii ) के बाद और टिप्पणी 1 से पहले , निम्नलिखित मदों 

को जोड़ा जायेगा, अर्थात् : - - 
" ( 12) अधिकतम आय सीमा तीन वर्ष , यदि एक उम्मीदवार गोपा, दमन तथा दीव 

के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी है ; 
( 13 ) अधिकतम प्रायु सोमा सोन वर्ष यदि सोमा मुरक्षा दल का कर्मचारी भारत 

पाकिस्तान संघर्ष के कारण 1971 के युख में विकलांग हो गया हो और 

इसके परिणामस्वरूप मुक्त किया गया हो ; 
( 14 ) अधिकतम आयु सीमा 8 वर्ष यदि सीमा सुरक्षा दल का कर्मचारी , जिसका 

अनुभूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति मे सम्बन्ध हो , भारत 
पाकिस्तान मंघर्ष के कारण 1971 के युद्ध मे विकलांग हो गया हो और 
इसके परिणामस्वरूप मक्त किया गया हो । 


4. उपयुक्त नियमों के परिशिष्ट - 2 में , शीर्षक "परोक्षा के मानक तथा पाट्य विवरण 
( देखो नियम 6 ) " के बाद , टिप्पणी - 1 से पहले सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रति 
स्थापित की जायेगी , अर्थात : 

" 1. निम्नलिखित पद्धति के अनुमार परीक्षा ली जायेगी , अर्थात्: - - 
भाग 1 : अनिवार्य तथा वैकल्पिक प्रश्न -पत्र जैसे कण्डिका (पैराग्राफ ) 2 में 

दए गये है । 
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भाग 2 : ऐसे उम्मीदवार जिन्हें प्रायोग द्वारा बुलाया जा सकेगा , का व्यक्तित्व 

परीक्षण - प्रधिकतम अंक 200 
2. लिखित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे : - - 
( iii) प्लान 1.--- नागरिक अभियन्त्रण पर्व की सेवा/पद 
पनिवार्य विषय 

पधिकतमक 
1 . अंग्रेजी . . . . . 

100 
2. सामान्य ज्ञान 

100 


कुल योग 


200 


100 


100 


वैकल्पिक विषय (निम्नलिखित विषयों में से कोई मे साप्त ) 
1 . प्रयुक्त यांत्रिकी 
2. संरचना - 1 के सिवान्त पौर डिजाइन 
3 . सर्वेक्षण 
4. संरचना - 2 के सिमान्त मौर डिजाइन 
5. मिट्टी- यांत्रिकी और नींव इंजीनियरिंग 
6 . सफाई इजीनियरी और जल -प्रदाय 
7. परिवहन इंजीनियरिंग . 
8. गणित 
9. तरल -यांत्रिकी 
10, जलस्रोत यांविषी 


100 
100 
100 


100 


100 
100 
100 
100 


. 


कुल योग 


700 


( ii ) प्लान 2. - यांनिक इंजीनियरिंग वर्ग की सेवा /पद 

अनिवार्य विषय 
1. अंग्रेजी . . 
2. सामान्यज्ञान 


अधिकतम अंक 


. 


100 
100 


कुल योग 


. 


200 


बैकल्पिक विषय ( निम्नलिखित विषयों में से कोई से सात ) 
1. प्रयुक्त यांत्रिकी 
2. मशीन के सिद्धान्त 
3. उत्पादन प्रौद्योगिकी . 
4. उत्पादन- प्रबन्ध 
5 . तरल यांत्रिक और तरल मशीनरी 
6 . ताप शक्ति 


100 
100 
100 
100 
100 
100 


, 


GA 


, 


A 


A 


ARY 


ART II 


100 


7. ताप स्थानांतरण, प्रशीतन और वातानुकूलन . 
8. यानिकी इंजीनियरिंग रिजाइन . . 
9. गणित 
10. विद्युत् मशीन , माप और स्वचालित नियंत्रण 


100 


100 
100 


कुल योग . 


700 


( iii ) प्लान 3. ---विद्युत् इंजीनियरिंग वर्ग की सेवा/ पद 

मनिवार्य विषय 


प्रधिकतम अंक 


. 


1. अंग्रेजी 
2. सामान्य ज्ञान 


. 


. 


. 


100 


. 


2. सामान्य ज्ञान 


: 


100 


कुल योग 


200 


वैकल्पिक विषय (निम्नलिखित विषयों में से कोई से सात ) 


. 


1. गणित 
2. यांत्रिकी . . 
3. परिपथ सिद्धान्त 
4. विद्युत् माप और उपकरणीकरण 
5. नियन्त्रण इंजीनियरिंग . 
8. विद्युत् शक्ति प्रणाली . 
7. विद्युत शक्ति का उपयोग 
8. विद्युत मशीन . 
: लेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग 
10. प्रयुक्त ऊष्मागतिक 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


कुल योग 


700 


(iv) प्लान 4 - सांकेतिक इंजीनियरिंग वर्ग की सेवा/पर 

मनिवार्य विषय 


अधिकतम प्रक 


1. मंग्रेजी 


. 


. 


100 
100 


2. सामान्य ज्ञान 


कुल योग 


200 
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- 


- 


- 


अधिष तम अंक 


100 
100 
100 
100 


वैकल्पिक विषय ( निम्नलिखित विषयों में से कोई से सात ) 
1. गणित 
2. यांत्रिकी . 
3. परिपथ सिद्धान्त 
4. विद्युत माप और उपकरणीकरण विनियोग 
5 . नियन्त्रण इंजीनियरिंग . 
6. रेडियो संचार इंजीनियरिंग 
7 . लाइन संचार इंजीनियरग 
8. विद्युत् चुम्बकीय सिवान्त पौर उसका अनुप्रयोग 
9. विद्युत उपकरण और परिपथ 
10. विद्युत टकनालोजी . . 


100 
100 
100 


100 
100 
100 


कुल योग 


700 


हिप्पनी . - - " सामान्य ज्ञान " को छोड़ कर प्रत्येक प्रश्न -पस का समय तीन घंटा होगा 

पौर " सामान्य मान " के प्रश्न -पत्र का समय दो घण्टा होगा । 


[सं० ए० 12025 /10/ 73 -स्थापना 2] 


के . जी . एस . पिशारोडी, संयुक्त सचिव । 
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